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v Veile 

Waarom kiest u voor Veile BVBA? 



•Kwalitatieve Duitse materialen 

•Goede prijs/kwaliteitsverhouding 

•Voldoen aan energieprestatieregelgeving 

•Correcte plaatsing en afwerking 

•Meewerkende zaakvoerder 

•Wij respecteren afgesproken leveringstermijnen 

•Uitgebreide garanties 

•Eigen dienst naverkoop 

•15 jaar ervaring in plaatsing ramen 
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Technische details 
Aluplast Ideal 4000 




*70mm inbouwdiepte 

■Thermische isolatie waarde:1.3 W/m 2 K 

*5 kamerprofiel voorzien van staalversterking 

*2 EPDM dichtingen 

■Max. glasdikte 42mm 

■Maco veiligheidsbeslag met paddestoelnokken 
■Afgerond profiel en glaslatten 
■Mogelijkheid tot verdoken afwatering 
*10 jaar garantie 
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Enkele realisaties 
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